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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Müller (Bremen) und der Fraktion DIE GRÜNEN 


Messungen von Radioaktivität in der Bundesrepublik Deutschland 


Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wieviel Gammaspektrometer gibt es in der Bundesrepublik 
Deutschland? 

2. Wieviel Meßstellen gibt es in der Bundesrepublik Deutschland, 
die mit Gammaspektrometern arbeiten? 

3. Wo sind diese Meßstellen? 

4. Welche Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland stel- 
len gegenwärtig die Strahlimgskapazität von Plutonium imd 
Strontium 90 durch Betaspektrometer fest? 

5. Wie stellt sich die Bundesregierung die zukünftige Information 
der Bevölkerung bezüglich längerstrahlender Nukleide vor? 

Bonn, den 20. Mai 1986 

Dr. Müller (Bremen) 

Borgmann, Hönes, Volmer und Fraktion 
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